ELZBIETA 


ANKIEWICZ 


B. AKTORKA TEATRU IM. J. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 88, zmarła dnia 25 listopada 1994 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim 
w czwartek dnia 1 grudnia 1994 r. o godzinie 9.40, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym z głębokim żalem zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


SIOSTRA, WNUCZKA, SIOSTRZENIEC I SYNOWA 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


